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Congratulations! 

You are now the owner of a high quality musical instrument. Thank you for choosing Yamaha. For 
instructions on the proper assembly of the instrument, and how to keep the instrument in optimum 
condition for as long as possible, we urge you to read this Owner s Manual thoroughly. 


Wir beglückwünschen Sie! 

Sie sind nun der stolze Besitzer eines hochwertigen Musikinstruments. Vielen Dank, dass Sie sich für ein 
Instrument der Marke Yamaha entschiedenen haben. Um mit den Handgriffen zum Zusammensetzen 
und Zerlegen des Instruments vertraut zu werden und dieses über Jahre hinweg in optimalem Zustand 
halten zu kônnen, raten wir Ihnen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen. 


Félicitations! 

Vous êtes dès à présent le propriétaire d’un instrument de musique de haute qualité. Nous vous remer¬ 
cions d’avoir choisi Yamaha. En ce qui concerne les instructions relatives à un assemblage adéquat de 1’ 
instrument et sur la façon de garder l’instrument dans des conditions optimales aussi longtemps que 
possible, nous vous conseillons vivement de lire entièrement le présent Mode d’emploi. 


jEnhorabuena! 

Usted es ahora propietario de un instrumente musical de alta calidad. Le agradecemos su elecciôn de un 
instrumente Yamaha. Le aconsejamos que lea todo este manual de instrucciones para ver las instruc- 
ciones para el montaje correcto del instrumente y para aprender a conservar el instrumento en ôptimas 
condiciones durante tanto tiempo como sea posible. 


■jèmmmmmm. 


FloîapaBJiHeM! 

Tenepb Bbi BJia^ejieii BbicoKOKaHecTBeHHoro My3biicajibHoro HHCTpyMeHTa. Buaro^apuM Bac 
3a Bbiôop Yamaha, /fjia HHCTpyKpHH no côopice h xpaHeHHK) HHCTpyMeHTa, npn onTHMajibHbix 
ycnoBHflx, xax moxcho flOJibme, Mbi pexoMeH/iyeM BaM BHHMaTenbHO npoHHTarb PyKOBOÆCTBO 
LIojib30BaTejifl. 


W 44* 44*1 444 44444. 444 44-4 3^ 44 4 a.4* 4*1 4 4-8- 
44 4* ’ûs.-'l îMïM4 4444. 


P.3 


P.13 


P.23 


P.33 


P.43 


P.53 


P.63 


P.73 


2 










Clarinete 

Manual de instrucciones 


Precauciones 

Léalas antes de proseguir. 


Las siguientes precauciones estân relaciona- 
das con el empleo adecuado y seguro del ins¬ 
trumente, y se incluyen medidas de proteccion 
contra danos o heridas personales y de otras 
personas. Siga y respete estas precauciones. 

Si algün nino utiliza este instrumente, un tutor deberâ 
explicarle con claridad estas precauciones y el nino 
deberâ estar seguro de haberlas comprendido y debe¬ 
râ respetarlas. Después de haber leido este manual, 
guârdelo en un lugar seguro para poderlo consultar 
cuando sea necesario. 

■ Observaciôn sobre los iconos 

/j\ : Este icono indica aspectos a los que debe prestarse atencion. 
(\^) : Este icono indica acciones que estân prohibidas. 


A Precauciôn 

Si no se respetan las indicaciones dadas con esta 
marca, se correrâ el peligro de danos o heridas. 


0 

A 

A 

A 

0 

A 
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No balancée el instrumento cuando haya gente 
cerca del mismo 

La boquilla u otras partes podrian desprenderse y golpear a 
otras personas. Trate siempre con cuidado el instrumento. 

Mantenga el aceite, limpiadores, etc. tuera del 
alcance de los ninos. 

Mantenga el aceite, limpiadores, etc. fuera del alcance 
de los ninos y lleve a cabo el mantenimiento cuando no 
haya ninos en el lugar. 

Tenga cuidado de no tocar el extremo de los 
muelles de aguja durante el mantenimiento, etc. 

El extremo de los muelles de aguja en los modelos de alto nivel, 
esta afilado para conseguir una mejor respuesta de la llave. 
Tenga présente las condiciones climâticas, taies 
como la temperatura, la humedad, etc. 

Mantenga el instrumento apartado de fuentes de calor, 
taies como estufas, etc. No utilice ni guarde tampoco el 
instrumento en condiciones extremas de temperatura 
o humedad. De lo contrario, podrian desajustarse las 
Hâves, las articulaciones o zapatillas, ocasionando pro- 
blemas durante la interpretaciôn. 

No emplee nunca bencina ni disolvente para el man¬ 
tenimiento de instrumentos con acabado lacado. 

De lo contrario, causaria danos en el revestimiento su- 
perior del acabado. 

Tenga cuidado para no danar el instrumento. 

Si déjà el instrumento en un lugar inestable correrâ el 
peligro de que se caiga y consecuentemente quede 
danado. Tenga cuidado con el lugar en el que déjà el 
instrumento asi como al modo en el que lo pone. 

No realice moditicaciones en el instrumento. 

Las modificaciones del instrumento, ademàs de anular la garan- 
tia, pueden hacer que sea imposible realizar las reparaciones. 


Con respecto a los instrumentos metâlicos de 
viento con acabado plateado, el color del acabado 
puede cambiar con el paso del tiempo, aunque 
esto no tiene nada que ver con el rendimiento del 
instrumento. La decoloraciôn puede sacarse con 
facilidad en sus primeras etapas realizando el 
mantenimiento. (A medida que prosigue la decolo¬ 
raciôn, puede resultar dificil su extracciôn.) 

* Utilice los accesorios especificados para su empleo con el 
tipo en particular de acabado del instrumento. Tenga pré¬ 
sente que los pulidores metâlicos extraen una capa fina del 
revestimiento superior del acabado, lo cual déjà mâs fino el 
acabado. Téngalo présente antes de utilizar pulidores. 

Precauciôn—Apoyo môvil del 
dedo pulgar 

• Ajuste del apoyo del dedo pulgar 

1. Afloje el tornillo de tope y ajuste el apoyo del 
dedo pulgar en la posiciôn que desee. 

* Si extrae el torniUo de tope correrâ el peligro 
de perder el tornillo, por lo que solo deberâ 
aflojar el torniUo lo necesario para poder aju¬ 
ster el apoyo del dedo pulgar. 

2. Fije el apoyo del dedo pulgar en su posiciôn 
apretando el tornillo de tope con un destornil- 
lador o una moneda. 



Precauciôn—Para emplear la anllla de 
la correa 

(Solo para los instrumentos provistos de la anilla de la 
correa en el apoyo del dedo pulgar). 

• Utilîcela con la correa en el cuello y el gancho de la cor¬ 
rea acoplado a la anilla de la correa. 

• Sostenga siempre ei instrumento con ambas manos cu¬ 
ando acople el gancho de la correa a la anilla de la cor¬ 
rea del instrumento o mientas esté tocando. Si déjà el 
instrumento colgado del gancho sin ningün soporte, se 
ejercerâ un peso excesivo en la anilla y puede resultar 
danada. Ademâs, si la anilla de la correa se desprend- 
iera del gancho, podria caerse el instrumento. Procéda 
con mucho cuidado. 
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Precauciones 



El cuerpo del clarinete de madera esta hecho de granadilla natural (los otros modelos estân 
hechos de résina ABS que es muy resistente a los cambios atmosféricos). Por tal razôn, los 
cambios sûbitos de la temperatura o de la humedad pueden ocasionar grietas en el cuerpo 
o dificultades para conectar las secciones del cuerpo en las partes de union. Tenga en 
considération el lugar en el que se utiliza el instrumente y la forma en la que se utiliza. 

# Durante la temporada de invierno, antes de utilizarlo, espere a que el instrumente se haya adaptado 
a la temperatura del local. 

# Cuando el instrumente sea nuevo, no lo utilice durante periodos prolongados de tiempo. Toque solo 
durante 20 6 30 minutos al dia durante las dos primeras semanas. 

# Siempre que sea posible, emplee un limpiador de cuerda para sacar la humedad y la suciedad del 
instrumente. 


El clarinete de madera es un instrumento muy delicado. No lo utilice en las condiciones 
siguientes. De lo contrario, podria danarse el cuerpo del instrumento. 

# No lo exponga a la luz directa del sol durante mucho tiempo seguido. 

# No lo exponga a la lluvia ni a la humedad excesiva. 

# No lo exponga a fuentes de calor como puedan ser estufas, aparatos de calefaccion, etc. 

# No lo exponga al aire frîo como el que sale por un acondicionador de aire. 


Para mantener el instrumento en ôptimas condiciones, observe las precauciones siguientes. 

# Después de tocar con el instrumento, emplee un limpiador de cuerda para sacar la humedad y la 
suciedad. (Vea la seccion de «Mantenimiento del instrumento» en la pagina 49.) 

# Cuando deje en reposo el instrumento durante un periodo corto de tiempo, emplee un limpiador de 
cuerda para sacar la humedad y la suciedad y pongalo en una superficie estable con las llaves arriba. 

# Después de haberlo utilizado, guarde el instrumento en su estuche. No lo guarde en lugares con 
temperaturas y humedad altas. 

# No ponga nunca una gamuza o pano humedos dentro del estuche. 

# Cuando transporte el instrumento, asegürese de que la boquillero de la boquilla esta colocada en su 
lugar. 
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Nomenclatura 



Clarinete Et Clarinete Bt/A Clarinete alto 




O Boquilla 
© Abrazadera 
© Barrilete 
© Cuerpo superior 
0 Llave 

© Cuerpo Principal 
O Cuerpo inferior 

Accesorios 

# Boquillero de la boquilla 

• Pano de limpieza 


Clarinete bajo 



0 Campana 
0 Llave de registro 
© Tudel 

® Tudel superior 
© Tudel inferior 
© Tornillo de fijaciôn 
© Pica 

# Grasa para corchos 


* El diseno y las especificaciones pueden cambiar debido a mejoras del producto. 
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Antes de montar el instrumente, observe los puntos siguientes. 

El clarinete esta hecho de madera natural y de partes metâlicas de précision. Cuando sostenga y 
monte el instrumento, tenga cuidado para no aplicar fuerza excesiva en las llaves. 

Adicionalmente, si encuentra alguna dificultar en la union de las partes componentes durante 
el montaje del instrumento, aplique una capa fina de grasa para corchos en el corcho de union 
y trate de unir de nuevo las partes. Cuando aplique grasa para corchos, tenga cuidado para no 
aplicar una cantidad excesiva. Si las juntas todavia no se unen con suavidad, aplique una capa fina 
de grasa para corchos también al lado de recepcion. 


■ Montaje 

Clarinete Bt/A 


f. Monte el barrilete en el cuerpo superior y la 
campana en el cuerpo inferior. 



2 , Para juntar las llaves de puente de los cuerpos 
superior e inferior, sostenga el cuerpo superior 
con la mano izquierda como se muestra en la 
ilustracion, y puise las llaves superiores para 
levantar la llave de puente. 



2, Sostenga el cuerpo inferior con la mano 
derecha y verifique la posicion de la llave de 
puente. Deslice el cuerpo inferior al interior 
del cuerpo superior girando el cuerpo inferior. 


* Asegürese de que las llaves de puente superior e 
inferior no se pongan en contacto entre si. 


H. Después de haber unido los cuerpos superior e 
inferior, monte la boquilla. 



Clarinete E\> 


f. Monte el barrilete y la campana en el cuerpo 
principal. 


2 . Monte la boquilla en el barrilete. 
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Clarinete alto / Clarinete bajo 


Precaucion para el montaje 

Puesto que las llaves de puente sobresalen por el tudel, 
cuerpo superior, cuerpo inferior, y campana en los clari- 
netes altos y bajos, tenga cuidado para no danar ni doblar 
estas partes cuando monte el instrumente. La seccion de 
la campana y el oi'do en el clarinete alto son finos, por 
lo que deberâ tener mucho cuidado cuando monte estas 
partes. 


Camp; 



f. Monte la campana en el cuerpo inferior. Sos- 
tenga la parte inferior de la campana con la 
mano derecha, deslice la seccion de la campana 
un poco al interior del cuerpo. 

2, Retenga la plaça almohadillada de la campana 
con el dedo pulgar de la mano derecha y des¬ 
lice la campana por completo al interior del 
cuerpo. 



Cuando monte el clarinete bajo, inserte la pica 
en este momento para proporcionar estabilidad 
cuando ponga de pie el instrumento sobre el 
suelo. 

2, Monte los cuerpos superior e inferior. 

Mientras verifica la posiciôn de las llaves de 
puente, alinee las llaves de puente superior e 
inferior y deslice los cuerpos superior e inferior 
para unirlos sin girarlos. 


H. Monte el tudel en el cuerpo superior. 

# En el clarinete alto 

Después de haber colocado la boquilla 
en el tudel, inserte el tudel en el cuerpo 
superior. 



# En el clarinete bajo 

Junte las secciones del tudel superior e 
inferior y fîjelas con el tornillo de fijacion. 
Luego, monte la boquilla en el tudel 
superior y después monte el conjunto de la 
boquilla/tudel en el cuerpo superior. 




* Asegürese de que las llaves de puente superior e 
inferior no se pongan en contacto entre si. 































Monta je 


■ Montaje de la cana 

f B Humedezca la cana en su boca o en agua. 
Deslice la abrazadera desde la punta de la 
boquilla como se muestra en la ilustracion. 



2, Monte la cana en la boquilla. 

Primero, ponga la cana de modo que se vea la 
punta de la boquilla por encima del extremo 
de la cana y entonces apriete los tornillos de la 
abrazadera para fijar la cana. 



* Después de haber tocado, emplee un pano para 
secar la cana, y luego guarde la cana dentro del 
estuche de la cana. 


Puesto que la cana y la boquilla se danan 
con facilidad, mantenga siempre cubierta la 
boquilla con su boquillero cuando no esté 
tocando el instrumento. 



■ Afïnacion 

Puesto que la temperatura del instrumento 
afecta su tono, primero deberâ calentarse el 
instrumento antes de afinarlo soplando aire por 
el mismo. 

# Clarinetes A, Bl>, y El» 

Empuje o tire del barrilete para afinar el 
clarinete. 

Cuando el tono es alto. 


Cuando el tono es bajo. 



# Clarinete alto 

Empuje o tire del tudel para afinar el 
clarinete alto. 



# Clarinete bajo 

Después de aflojar o apretar el tornillo, 
empuje o tire del tudel para afinar el 
clarinete bajo. Después de haber terminado 
de afinarlo, vuelva a apretar el tornillo de 
fijaciôn para fijar el tudel. 


Cuando el 
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Mantenimiento del instrumente 



■ Mantenimiento del instrumente después de tocar 

Después de tocar el clarinete, siga los procedimientos siguientes para sacar la humedad y la 
suciedad del interior del instrumente. 


# Después de tocar, saque la cana de la boquilla 
y emplee un pano para secar la cana, y luego 
guarde la cana dentro del estuche de la cana. 



# Después de haber sacado la cana, emplee un 
limpiador de cuerda para limpiar el interior de 
la boquilla. 

Emplee también el limpiador para limpiar el 
interior del cuerpo principal y del tudel. 




La humedad se acumula especialmente en las 
secciones de union, lo cual causa grietas, por lo 
que deberâ secar con cuidado las uniones con 
un pano. 



* Incluso durante las sesiones de interpretaciôn, 
extraiga la humedad del interior del cuerpo tantas 
veces como sea posible. 

# Cuando las zapatillas estân hümedas, ponga un 
papel de limpieza (de venta por separado) entre 
la zapatilla y el oi'do y presione ligeramente las 
zapatillas para sacar por completo la humedad. 



# Emplee un pano blando para sacar la suciedad 
y la grasa de la superficie del cuerpo, teniendo 
cuidado de no danar ninguna parte como por 
ejemplo las llaves. 


* Para evitar danos en el extremo de la boquilla, no 
tire del limpiador para hacerlo pasar por comple¬ 
to. 

* Mantenga siempre el limpiador limpio y seco. 
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Mantenimiento del instrument» 



■ Mantenimiento que hay que Ile- 
vara cabo una o dos veces al mes 

# Emplee un limpiador de oïdos (de venta por 
separado) para sacar la suciedad del interior de 
los oidos y de los espacios entre las llaves. 



* Tenga cuidado para no doblar ninguna parte. 

* Tenga cuidado para no danar las zapatillas. 

# Aplique una pequena cantidad de aceite para 
llaves (de venta por separado) en el mecanis- 
mo, y extraiga entonces las llaves para que el 
aceite pueda propagarse uniformemente. 



* No ponga demasiado aceite. 

* Extraiga por completo todo el aceite de las super¬ 
ficies de las llaves. 
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(m Solucion de problemas 


El tono no es claro, o el instrumente 
esta desafinado. 

^ Si las zapatillas estan deformadas y se escapa 
aire por el instrumente, lleve el instrumente al 
distribuidor para que se lo reparen. 

—► No aplique nunca presion excesiva en las 
llaves. Cuando ponga el instrumente en 
su estuche, asegürese de que no haya nada 
encima del instrumente. 

[î> Si hay grietas en el cuerpo, lleve el 
instrumente al distribuidor para que se lo 
reparen. 

—► Los cambios subitos de la temperatura o de 
la humedad pueden ocasionar grietas. No 
exponga el instrumente directamente al aire 
caliente ni al frio. 

Las llaves estan duras. Las llaves no se 
mueven. 

^ Si hay algün muelle que se ha salido de lugar, 
vuélvalo a poner en su posicion correcta para 
intentar solucionar el problema. 

—► Cuando enganche el muelle en su posicion, 
tenga cuidado de no que no se doble. 
Los muelles pueden salirse de lugar 
cuando se lleva a cabo el mantenimiento 
del instrumente o cuando se frota el 
instrumento con un pano. Tenga mucho 
cuidado. 

^ Si se han doblado las llaves, lleve el 

instrumento al distribuidor para que se lo 
reparen. 

—► No aplique fuerza excesiva en el 
instrumento, como cuando se cierra el 
estuche con algun objeto encima del 
instrumentes, etc. y évité que se caiga al 
suelo. Ademas, cuando haya terminado de 
tocar, ponga el instrumento en el estuche, 
aseguràndose de no que no haya nada que 
pueda aplicar presion en las llaves. Cuando 
monte el instrumento, tenga cuidado para 
no aplicar presion innecesaria en las llaves. 
Tenga siempre en la mano el instrumento 
en los intervalos que no toque y tambien 
durante los descansos de los ensayos. 


Ll cuerpo esta demasiado apretado o 
demasiado flojo. 

^ Si el cuerpo esta demasiado apretado, aplique 
un poco de grasa para corchos en el corcho de 
la union. Si todavia esta duro, aplique un poco 
de grasa para corchos también en el lado de 
recepcion. 

—* Los cambios de la temperatura y/o de la 
humedad pueden causar la contraccion o 
expansion del corcho, lo cual puede hacer 
que se endurezea la union del cuerpo en 
verano y que se afloje en invierno. Después 
de haber terminado de tocar, guarde el 
instrumento en su estuche y no lo deje fuera 
del mismo. 

^ Si el corcho esta en malas condiciones, lleve 
el instrumento al distribuidor para que se lo 
reparen. 

—* La aplicacion correcta de grasa para 
corchos ofrece cierta protecciôn contra los 
desperfectos de los corchos. No obstante, 
si el corcho esta en mal estado, lleve el 
instrumento al distribuidor para que se lo 
reparen. 

Las llaves producen ruido. 

|'> Aplique aceite para llaves si éstas necesitan 
lubricacion y estan secas, y apriete los tornillos 
si se han aflojado. 

—► Aplique aceite a las llaves una vez al mes 
(16 2 gotas por lugar) para evitar la 
corrosion. Adicionalmente, puesto que los 
instrumentes de viento de madera tienen 
muchos tornillos pequenos, compruebe si 
hay algün tornillo aflojado y apriételo si es 
necesario. 

El corcho o fieltro de las llaves se ha caido o 
esta desgastado. Es posible que el instrumento 
haya recibido un golpe que haya causado 
que las llaves se pusieran en contacto con el 
cuerpo o con otras llaves. En este caso, lleve 
el instrumento al distribuidor para que se lo 
reparen. 

—► Tenga el cuidado adecuado del instrumento 
para evitar que los corchos o los fieltros se 
salgan de lugar. Después de haber tocado, 
guarde el instrumento en su estuche. Tenga 
siempre en la mano el instrumento durante 
los intervalos que no toque y tambien en los 
descansos de los ensayos. 
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1\yjppy -ft' - !' /Fingering Chart/Grifftabelle/Tableau des doigtés/ 


★ Z(Dïv- hBA-ASCW» ( 75W ) BttjUiWo 

*1 ItVT,*—** *2 TJlshï^UZy b/J<ZÏ5UZy hOJSê : 

=m tp&cDftzrmrcvtWAz-ïZo 

★ This chart uses the Boehm fingering System. Alternate fingerings are shown on the shaded illustrations. 

' 1 Register Key *2 Alto Clarinet/Bass Clarinet: Slide the left fore finger down and hold the key so 

that the center hole is open. 

★ Die abgebildete Übersicht basiert auf dem Boehm-GrifFsystem. Schattierte Instrumente zeigen alternative Griffe. 

1 Registerklappe *2 Altklarinette/Bassklarinette: Mit dem linken Zeigefinger nach unten fahren 

und die Klappe gedrückt halten, so dass das mitdere Loch geôffnet ist. 


























































































































Grâfico de digitado/ fiWfilM'âl IJifl arpaMMa araufflKaiypbi/ 


★ Ce tableau utilise le doigté système Boehm. Les autres doigtés de remplacement sont indiqués par les illustrations ombrées. 

1 Clé de registre *2 Clarinette Alto/Clarinette Basse: Faites glisser l’index gauche vers le bas et tenez la clé de façon 

que le trou central soit ouvert. 

★ Este grâfico emplea el sistema de digitacion Bohem. En las ilustraciones sombreadas se muestran digitaciones alternativas. 

I Llave de registro *2 Clarinete alto/Clarinete bajo: Deslice hacia abajo el dedo indice de la mano izquierda y retenga 

la llave de modo que el orificio central esté abierto. 

n itîtn *2 

★ 3i a ;inarpa\i\ia noKaibiBaer ciic reviy aiiii.niKaiypi>i Eëivia. Æoiiojihh re.ibiiaH amuiHKaiypa noKataiia lia jareiieiiiibix 
HjuiiocrpamiHx. 

1 OKTaBHbiH KJianaH *2 A.ibi OBbiii K.iapiier/EacoBbiii K\iapner: ^BurafiTe neTBepTbiH jieBbifi najieu bhh 3, 3aacHMaa 

KJiaBHuiy TaK, hto6h ueHTpanbHoe OTBepcrae OTKpbuiocb. 

★ «I Boehm -Sr*! HKHr >=K 'W TE-*! HJ hr oJtHt -9J ^HJ-9-3- 

*1 '2 0 i^«-iHBj'-Ü/>fll°liSSj-Bj’j!:HJHl ■aEjTll 
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O #-0- l>xi Xi 
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